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Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 
हरियाणा सरकार 
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 49 सितम्बर, 2022 


संख्या 02,/02 /205—-3IB-IL— बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर नियम, 2024 की धारा के नियम 9 तथा 40 के तहत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार, उद्योग विभाग, परीक्षकों की समीति का गठन करता है अर्थात्‌ :- 


क्र० सं० | विवरण पद 

/ मुख्य बॉयलर निरीक्षक, हरियाणा, चण्डीगढ़ पदेन अध्यक्ष 

2 प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग, वाई एम सी ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सदस्य 
विश्वविद्यालय, फरीदाबाद 

3 उपमहाप्रबन्धक अभियन्ता (प्रचालन एवं अनुरक्षण) एन टी पी सी लिमिटेड, सदस्य 
थर्मल पावर स्टेशन, फरीदाबाद 

4 adem अभियन्ता (यांत्रिक रख-रखाव), पानीपत थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत सदस्य 

5 तकनीकी सलाहकार (इंजीनियरिंग), हरियाणा राज्य सहकारिता संघ शुगर est लिमिटेड, सदस्य 
बेज 49-52, सैक्टर-2, पंचकूला | 

जाओ महाप्रबंधक (तकनीकी), इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, पानीपत सदस्य 

7 उप निदेशक बॉयलर-सह-उप मुख्य निरीक्षक / सहायक निदेशक बॉयलर पदेन सचिव 


बोर्ड के ued सदस्यों से अन्यथा प्रत्येक सदस्य की कार्य अवधि तीन वर्ष होगी। 


आनंद मोहन सरन, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग | 
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HARYANA GOVERNMENT 
INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT 
Notification 
The 9th September, 2022 


No. 02/02/205-3IB-II.— In Exercise of the Powers conferred under rule 9 & 0 of Boilers Engineers 
Rules, 202, Government of Haryana hereby constitutes the Committee of Examiners for the State of Haryana 
consisting of the following members, namely:— 


Sr. No. | Description Designation 
8 Chief Inspector of Boilers, Haryana, Chandigarh; Ex-Officio Chairman 
2. Professor and Chairman Mechanical Engineering, J.C. Bose University Member 


of Science and Technology, YMCA, Faridabad; 


3. Deputy General Manager (Operation and Maintenance) NTPC Thermal Power | Member 
Station Faridabad; 


4. Superintending Engineer (Mechanical Maintenance), Panipat Thermal Power Member 
Station Panipat ; 


5. Technical Advisor (Engineering), Haryana State Federation of Co-op Sugar Member 
Mills Ltd., Panchkula; 


le | General Manager (Technical), Indian Oil Corporation Limited, Panipat; and Member 
7. The Deputy Director-Cum-Deputy Chief Inspector of Boiler/Assistant Director | Ex—Officio Secretary 
Boilers 


The term of each office other than the Ex-officio Members of the Board shall be three Years, from the date of 
issue of the order. 


ANAND MOHAN SHARAN, 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana, 
Industries and Commerce Department. 


9863—C.S.—H.G.P., Pkl. 


